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IV. Experimentumj in Argenti^Fodina Salana, 
circa afcenfum' Mercurii in Barometro, in- 
ftitutum. Per jfnd. Celfiunu Ex Ad:is Lite- 
rariis Sueciae Ann. 1724* Trimeftr. IV* 

AD variationem colamnas raercurialis obfervandam, 
pro diverfa aititudine regionum atmofphasrse, fodi* 
n^ noftras profundiores in primis idonese ceiiferi debent. 
Harum enim profunditatera non modo omni exaditu- 
dine metiri •, fed 5c brevi temporis fpatio obfervationem 
totam abfolvere licet. Quo fane commodo baud raro 
deftituuntur, quibus circa altiores montes h^ec talia ex- 
periri animus eft. Si itaque quamplurima in variis ib- 
dinis inftituerentur experimenta ; nullidubitamus,quin 
vera progreffio, qu^ denfitates a^ris decrefcant, tandem 
fua fponte fe proderet. 

In magmi jodinaCuprimonfana argenti vivi afGenfum 
a viro ampliflimo Gedrgio Vallerio dudum obfervatum 
eiTe, ex litteris ipfius ad QX.^De Lu fl/>^ d. 15* Julii, 
A. 1711. Fahlunce datis, certiores reddimur. * 

In argenti vtvo fodina SalatMy feptem feremiliiari- 
busab Upfalia verftis bceidentem diffita, hujus rei pe- 
riculum ame faftum eft die iS Aug. eurrentts anni. &:-!« 
Kcet jiixta limen ^utei Regin^ Chriflma^ (^rdttnmg 
(jhrijiina Schatcht^ hydrargyri ^altitudinem 3 o digit. 
6c 38 centef. feu flo4 pedis Suecani obfervavi. Gum Ba- 
rometro deinde intonn3,qu^funi adpenfa machina hy- 
drauiica trahitur, ad profunditatem 636 pedum me de- 
mifi ^ ubi mercurius ad 30 dig, 98 centef. afcendiffe de- 
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* Vid, Memoircs dcl'Acad. R, dcs Sc. I'ann. 1712. p. loS. 
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prelienfus eft. Inde iterum cvc6lus ad orlrlcium putef, 
m eadcm ac antea artituJine, neinpe 30 dig. 38. cent, 
coliOTinam mercurialem notavi. Aden ut hydrargyrum 
636 ped.in aere datum 61ineas feu ^rs p^d. defcenderit; 
&C lie confequenter, fi acr ajquedenfus ubique fuppone- 
retur, unius linear in cylindro inercuriali variatio, io5 
ped. altitudini perpendiculari correrpond^ret. Hor^ ii- 
lius intervallo, quo integra perficiebatur obfervatio, cer- 
ium erat piuvium nonnihil <5c ventofum ; nulla tatnen 
fenlibilis matatio, columns mercurialis in alio Baro- 
n)ctro fupra fodinam parieti affixo, ifto tempore videri 
potuit. 

Poftero die, acre fereno & tranquillo, ad bafin tern- 
pli urbis iy^/^jhaud procui a fodina diftanti?, argentum 
vivum 30 dig. 3-6 cent, altum hsefit, ad altitudinem vero 
X45' ped. in turri ejufdem templi fcanden?^ mercurium 
ad 50 dig. 23 cent, fubftitifle deprehendi, ut unius line^ 
in Barometro defcenfui, altitudo iiif^ped. refpondeat. 
Balis templi 60 fere pedes infra fuperficiem fodina depri- 
mitur. Ipiius autem fodinas elevationem fupra mare 
Balticum explorare nondum licuit. 

Ut haec noftra obfervatio cum exterorum hujus ge- 
neris experimentis rite conferri queat, notandum eft in- 
ter pedemSuecanum& Parifinum Kegium earn rationem 
intercedere, quae eft inter icoo & 1096, feu 1x5' 5c 
137 proxime ; quam ex pede Gallico orichalceo, inlig- 
nis artificis Chapotot manu infculpto, cum pede Stiern- 
hielmianoy qui in Bibliotheca publica Upfal. fervatur, 
^oilato^ exadiffime obfervavi. 
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